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Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve 
stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen. Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

KERNENERGIEWET 

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve 
bronnen/röntgentoestellen 

Bij besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn, onder het daarbij vermelde nummer, 
vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen en/of werkzaamheden met radioactieve 
stoffen, toestellen en splijtstoffen. 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van onderstaande besluiten een 
bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ter 
attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. De 
besluiten zijn verzonden op de hieronder genoemde data. 

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, de datum, de naam en het adres van de indiener zijn 
voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent. 

Tenzij bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid. Wet milieubeheer terstond in werking 
treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor 
het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt 
dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Voor nadere informatie over onderstaande besluiten kunt u terecht bij het Inspraakpunt Kernenergie- 
wetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan 
Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, onder vermelding van het kenmerk van dit besluit. 

Radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen 

10 februari 2016 

2015/1150-05 onder wijziging van de d.d. 13 augustus 2014, onder nr. 2014/0410-10 verleende 
vergunning en onder intrekking van de d.d. 1 februari 2016, onder nr. 2016/0130-03, verleende 
vergunning, aan Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525 te Eindhoven, voor het verrichten 
van handelingen en werkzaamheden met radioactieve stoffen en splijtstoffen en het verrichten van 
handelingen met röntgentoestellen binnen de locaties zoals aangegeven in bijlage A van deze 
vergunning en bij derden binnen geheel Nederland. 

10 februari 2016 

2 016/0025-05 aan Stichting Sint Antonius Ziekenhuis gevestigd te Nieuwegein, onder wijziging van de 
op 10 juli 2003, met nummer 2003/25 910, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 3 februari 2011, met 
nummer 2010/2668-06, aan Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gevestigd te Woerden, verleende 
vergunning voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en toestellen ten behoeve 
van medische diagnostiek op de locatie gelegen aan de Polanerbaan 2 te Woerden en het verrichten 
van handelingen met toestellen ten behoeve van medische diagnostiek op de locatie gelegen aan de 
Middenburcht 116 te Vleuten. 

12 februari 2016 

2016/0030-07 aan Lemoine Holland B.V. gevestigd te Ernst (gemeente Epe), onder wijziging van de op 
4 augustus 2011 verleende vergunning met nummer 2011/0987-05, voor het verrichten van handelin¬ 
gen met radioactieve stoffen ten behoeve van gramgewichtsmeting op de locatie gelegen aan de 
Vaassenseweg 69 te Ernst (gemeente Epe) 

12 februari 2016 

2015/1262-05 onder wijziging van de op 19 februari 2009, aan Henry Schein B.V. gevestigd te Almere, 
verleende vergunning met nummer 2008/2834-05, aan Henry Schein Dental B.V. gevestigd te Almere, 
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voor het verrichten van handelingen ten behoeve van installatie, in bedrijf stellen, onderhoud en 
reparatie van toestellen van tandartsen, op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland. 



12 februari 2016 

2015/1263-05 aan Stichting Bravis Ziekenhuis gevestigd te Roosendaal, onder wijziging van de op 
8 april 2015, verleende vergunning met nummer 2015/0355-04, voor het verrichten van handelingen 
met radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische 
diagnostiek binnen de locatie van Stichting Bravis Ziekenhuis, gelegen aan het Boerhaaveplein 1 te 
Bergen op Zoom, en het verrichten van handelingen met een ioniserende straling uitzendend toestel 
ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie Verpleeghuis Onze Stede, gelegen aan de 
Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen. 
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